PM3000982130 


1997 Massachusetts Testing 


Philip Morris USA 
CONFIDENTIAL- 


Request: It 

IA97-1 
>ng Size HP 


| 

1 

Marlboro L< 

(MR4B) 

I 

J _ 


i 

1 




Group! Run 

Port; Tar! MA-TPM MA-NIC 

MA-H20 MA-PUFF MA-CO 

6353 

1 

1 31.3 51.8| 2.13 18.36 11.5 27.1 



5 33.5 ; 54.4! 2.14 18.80 11.5 28.8 



11 

30.6 

48.9! 2.01 

16.29 10.8 

28.4 



17 

29.7 

47,6 1.97 15.95 10.8 

27.4 


2 

1 

31.0 

51.4 2.07 b 18.31 11.3 26.7 



5 

32.0 

51.5 

2.07! 17.49 

10.7, 27.5 



11 

30.4 

50,2 

2.08 

17.69 

11.3| 26,8 



17 

29.7 

48.4 

2.00 

16.67 10.9! 27.6 


3 

1 

30.8 

52,5 

2.01 

, 19.72 11.0 

27.1 



5 

29.4 

48.7 

2.01 

17.28 - 10.7 

26.2 



11 

29.4 

48.9 

2.02 

17.53 10.7 

27,3 

...» : i I; 


t :' 17 

• 29.5 

' • >-49.7 

- V - ■■■ 2.01 

- 18.21 


1 • • * ■! b 27.1 


• . ■ 4 

1 

30.2 

49.9 

j 2.12 

17.50 

. j i . o 1 

25.5 



5 

31,0 

A . 49.7 

2.08 

16.63 

11.0 

27.8 



11 

30.9 

50.1 

2.05 

17.17 

11.0 

26.3 



17 

31.7 

51,0 

2.04 

17.33 

11.6 

26.5 


5 

1 

32.0 

52.9 

2.14 

18,70 

11.7 

27.1 



5 

. .. 31.3 

51,5 

2.07 

18.14 

11.3 

26.4 



11 

31.7 

52.4 

2.05 

18.64 

, 11.5 

27.5 



17 

30.3 

49.3 

. 2.13 

16.93 

10.7 

28,2 



Average 

i 30.8 

50.5 

2.1 

17.7 

11.1 

27.2 



Stddev 

1.0510 

1.7181 

0.0458 

0.9307 

0.3389 

0.7970 
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